1321 

1322 

1323 

1324 

1325 

1326 

1327 

1328 

1329 

1330 

1331 

1332 

1333 

1334 

1335 

1336 

1337 

1338 

1339 

1340 

1341 


15 

15 

15 

15 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

21 

21 

22 

15 

15 

15 

17 


ANEXO 1C 


CLAVE 

PUESTO 


312X0 

3INX0 

lOFGO 

2GAX0 

lENCO 

3E2X0 

3ENX0 

3COXO 

2M180 

lESPO 

IJOFO 

2JAM0 

3CSiO 

2JA20 

5EDU0 

IJEGO 

OJSXO 

312X0 

lOFGO 

3INX0 

3ENX0 


CENTRO Y PUESTO DE TRABAJO 

2903 MALAGA U 
SERVICiO INTERIOR DE VIGILANCIA DOS 
SERVICIO INTERIOR DE VIGILANCIA 
OFICINAGENERICO 
GENERICO AREA MIXTA 

ENCARGADO/ENCARGADA DE AREA ADMINISTRATIVA 

ENCARGADO/ENCARGADA DE SERVICIO DE VIGILINTERIOR DOS 

ENCARGADO/ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE VIGIL.INTERIOR 

COORDINADOR/COORDINADORA DE SERVICIOS 

MONITOR/MONITORA DE INFORMATICA 

ESPECIALISTA DE OFICINAS 

JEFE/JEFA DE OFICINA 

JEFE/JEFA DE OFICINA DE AREA MIXTA 

COORDINADOR/COORDINADORA DE SERVICIOS DE INTERIOR 

JEFE/JEFA DE OFICINA DE AREA MIXTA DOS 

EDUCADOR/EDUCADORA 

JEFE/JEFA DE GABINETE DE DIRECTOR 

JEFE/JEFA DE SERVICIOS 

5102 CEUTA (CENTRO NUEVO) 

SERVICIO INTERIOR DE VIGILANCIA DOS 

OFICINAGENERICO 

SERVICIO INTERIOR DE VIGILANCIA 

ENCARGADO/ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE VIGIL.INTERIOR 


LOCALIDAD 


ARCHIDONA 

ARCHIDONA 

ARCHIDONA 

ARCHIDONA 

ARCHIDONA 

ARCHIDONA 

ARCHIDONA 

ARCHIDONA 

ARCHIDONA 

ARCHIDONA 

ARCHIDONA 

ARCHIDONA 

ARCHIDONA 

ARCHIDONA 

ARCHIDONA 

ARCHIDONA 

ARCHIDONA 

CEUTA 

CEUTA 

CEUTA 

CEUTA 


SUBGRUPO 


Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

A2 

A2C1 

A2 

A2C1 

A2C1 

A2C1 

A2C1 

A2C1 

A2C1 

A2C1 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 


